ALPINE KEY 52 MARKETS 


TOT DISPLAY 

ALPINE PV ALLOCATION 

% cant. 


1EQ RHODE ISLAND 

1F0 HARTFORD 

1G0 ALBANY 

1H0 BUFFALO 

110 METRO NEW YORK 

IJO ROCHESTER 

2AO* PHILADELPHIA 

2B0 SCRANTON-WLKS 

2C0 BALTIMORE-WASH 

2DO TIDEWATER 

2E0 RICHMOND 

2G0 JOHNSTOWN 

2HO PITTSBURGH 

2JO CINCINNATI 

2K0 CLEVELAND-AKRN 

2L0 COLUMBUS 

2MO DAYTON 

2N0 TOLEDO 

3AO RALEIGH-DURHAM 

3BO WNST-SLM-GRNS 

3CO GREENVILLE 

3DO CHARLESTON 

3E0 CHARLOTTE 

3F0 COLUMBIA 

3GO ATLANTA 

3H0 COLUMBUS-AUGST 

310 SAVANNAH 

3J0 JACKSONVILLE 

3K0 MIAMI 

3MO TAMPA 

3NO CHATTANOOGA 

3QO BIRMINGHAM 

3RO MONTGOMERY 

3S0 MOBILE 

4A0 FT WAYNE-S BND 

4B0 INDIANAPOLIS 

4C0 LOUISVILLE-EVAN 

4DO DETROIT 

4E0 GRAND RAPIDS 

4 FO FLINT-SAGINAW 

4GO CHICAGO 

4H0 PEORIA 

4JO MILWAUKEE 

4K0 GREEN 3AY 

5AO MEMPHIS 

5BO JACKSON MS 

5C0 ST. LOUIS 

5E0 LK CHAS-MONROE 

5F0 NEW ORL-3TN RG 

2GO SHREVEPORT 

5K0 CORPUS CHRISTI 

510 DALLAS-FT WRTH 

TOTAL 


0.32 

395 

0.64 

805 

0.45 

565 

1.62 

2,025 

2.48 

3,105 

0.27 

345 

2.85 

3,570 

0.82 

1,030 

4.61 

5,780 

0.68 

845 

1.56 

1,960 

1.05 

1,320 

2.65 

3,320 

0.93 

1,165 

2.66 

3,340 

0.97 

1,210 

0.59 

745 

0.34 

425 

1.82 

2,280 

1.37 

1,720 

0.94 

1,180 

0.28 

350 

1.86 

2,335 

0.78 

980 

2.31 

2,900 

0.68 

845 

0.34 

420 

0.99 

1,240 

1.06 

1,330 

1. 07 

1,340 

0.71 

385 

1.34 

1,680 

0.63 

795 

0.48 

595 

1.07 

1,340 

0.68 

350 

1.86 

2,335 

1.86 

2,335 

0.97 

1,210 

0.47 

585 

2.51 

3,155 

1.27 

1,585 

2 . 12 

2 , 660 

1.20 

1,505 

1.18' 

1,475 

1.21 

1,520 

2.57 

3,225 

0.53 

670 

2.08 

2 , 610 

0.60 

750 

0.09 

115 

2.59 

3,250 

66.99 

84,000 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/rffn0004 
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